CERTIFICADO DE TRABALHO 


LusoTechnip, Engenharia Sociedade Unipessoal, Lda., com sede no Centro. 
Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 8 e 9, 
São Domingos de Benfica, 1600-209 Lisboa, com número único de pessoa 
coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa nº 
509979750, N.I.S.S. nº 25099797506, pela presente declara, nos termos e 
para os efeitos previstos no artigo 341º do Código do Trabalho (Lei n.º 
07/2009, de 12 de Fevereiro), que o trabalhador, Dean Carlos 
Zimmermann, desempenhou na empresa as funções/cargo de Installation 
Analysis Engineer, como trabalhador dependente, entre 18-06-2018 e 04- 
03-2022. 
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